syn inzyniera | 


re lat 17, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął 


w Panu dnia 20-go listopada 1917 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w piątek dnia 23-go b. m. 
o godzinie 4-tej po południu, na który to smutny obrzęd stroskani rodzice i rodzeństwo zapraszają Krewnych, Przyjaciół, 
Znajomych i pobożną Publiczność. 


debtad pegresbeny _Dencerdio | Wetenge v utente piec Semepens 2 Orukarnia Związkowa w Reakaredhe. 


